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①フード 

Lens hood 
白 egenlich 比 lends 
Parasoleil 
Visera del objetivo 

感フード n ツク辭除ボタン 

Lens hood lock release button 
白 egenlich 比 lende-Entriegelungs ね ste 
Bouton de verrouillage du parasoleil 
Boton de liberacion del bloqueo de 
la visera del objetivo 

感フード取り付け指標 

Lens hood attachment index 
白 egenlich 比 lende-Anbiingindex 
Repere de fixation du parasoleil 
Indice de acoplamiento de la visera 
del objetivo 

感フードセツト指標 

Lens hood setting index 
白 egenlich 比 lende-Einstellindex 
Repere de reglage du parasoleil 
Indice de ajuste de la visera del 
objetivo 

感フード着脱指標 

Lens hood mounting index 
白 egenlich 比 lende-Mon ね geindex 
Repere de montage du parasoleil 
Indice de montura de la visera del 
objetivo 


® 距離目盛 

Distance scale 
Entfernungsskala 
Echelle des distances 
Escala de distancias 

@ 距離目盛基準線 

Distance index line 
Entfernungs Indexiinie 
Ligne de repere des distance 
Lmea indicadora de distancias 

感フオーカスリング 

Focus ring 

Entfernungseinstellring 
Bague demise au point 
Anillo de enfoque 

感焦点距離目盛指標 

Focal length index 
Brennweiten-lndex 
Repere des distances locales 
Indicadorde distancias locales 

敬焦点距離目盛 

Focal length scale 
Brennweitenskala 
Echelle de locale 
Escala de distancias locales 


ズーム U ング 

Zoom ring 
Zoomring 
Bague de zoom 
Anillo de zoom 

レンズ着脱指標 

Mounting index 
Objektivindex 
Repere de montage 
Indice de monturas 

レンズ 7 ウントづム U ング 

Lens mount rubber gasket 

Gummiring der Objektivfassung 

Joint en caoutchouc de I'objectif 

Junta de gomade montaje del objetivo 

CPU 信号接点 

CPU contacts 

CPU-Kontakte 

Contacts CPU 

Contactos CPU 

フオーカスモード切り換えスイッチ 

Focus mode switch 
Fokussierscha 临 r 

Commutateur de mode de mise au point 
Interruptor de modo de enfoque 
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安全上のごま意 

ご使巧の前に r 安全上のご注意」をよくお読みのラえ、正しくお使いください。この「安全上のご注意」は製品 
を安全に正しく使用していただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、重要な 
内容を記載しています。お読みになった搂は、お使いになる方びし〇でち見られる所に必ず保管してください。 

表巧について 


表おと意なは次のようになっています。 


A 警告 
A ま意 


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人び死亡または重傷を負う可能性び想定される 
内容をおしています。 

この表示を無視して、誤った取り捉いをすると、人び傷害を負う可能性び想定される内容および 
物的損害の発生び想定される内容を示しています。 


お守りいただく巧容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 

絵表示の例 


A 

® 

€ 


A 記号は、注意 ( 警告を含む）を促す内容を吉げるをのです。図の中や近くに具体的な注意内容(左図の 
場合は感電注意 ) び描かれています。 

& 記号は、禁止の行為（してはいけないこと）を告げるをのです。図の中や近くに具体的な禁止内容(左 
図の場合は分解禁止）び描かれています。 

♦ 記号は、行為を強制すること（必ずすること）を告げるものです。図の中や近くに具体的な強制内容 
( 左図の場合は電池を取り出す）び描かれています。 


A 警告 

分お禁 II 


分解したり、修理や改造をしないこと 

感電したり、異窜動作をしてケガの原因となります。 

(DO 

接视禁止すぐに恒巧巧精を 

落下などによって破損し、内部が露出したときは、露出部に手を軸れないこと 

感電したり、破損部でケガをする原因となります。力六ラの電池を抜いて、販売店または 
ニコンサービス機関に修理を依頼して < ださい。 

€ 〇 

電おを取るすぐに恒巧化精を 

熱くなる、煙が出る、こげ臭いなどの異常時は、速やかにカメラの電池を取り出ずこと 

そのまま使巧すると火が、やけどの原因となります。電池を取り出す隙、やけどに充分ま意し 
てください。電池を掠いて、販売店またはニコンサービス機関に修理を依頼してください。 

(§) 

水かけ禁止 

水につけたり、水をかけたり、雨にめ 5 したりしないこと 

発火したり感電の原因となります。 

0 

使巧禁止 

引火、爆発のおそれのある場所では使用しないこと 

プ □ パンガス ’ ガソ U ンなど引火性ガスや粉塵の発生する場所で使巧すると、爆発や火災の 
原因となります。 

0 

見ないこと 

レンズまたはカメラで直接太陽や強い光を見ないこと 

失明や視力障害の原因となります。 


A ま意 

A 

めれた手でさわ 5 ないこと 

感電を意 

感電の原因になることびあります。 


製品は幼巧の手の届かないところに置くこと 

ツ 

ケガの原因になることびあります。 

巧置禁止 


A 

逆光撮影では、太陽を画角か 5 充分にず 5 ずこと 

心 

太陽光びカメラ内部で焦点を結び、火災の原因になることびあります。画角から太陽をわ 

使用注意 

ずかにがしてを火災の原因になることびあります。 

A 

使用しないときは、レンズにキャップをつけるか太陽光のあた 5 ない巧に保管ずること 

巧管ま意 

太陽光び焦点を結び、火災の原因になることびあります。 

A 

云脚にカメラやレンズを取り付けたまま移動しないこと 

パ \ 

移動ま息 

乾倒したりぶつけたりしてケガの原因になることびあります。 


窓を閱め切った自動車の中や直射日光が当たる場所など、異常に温度が高くな 

Cy 

る場所に放置しないこと 

巧置禁止 

内部の部品に悪い影響を与え、乂がの原因となることびあります。 


このたびは DX ニッコー J レレンズをお買い上げいたださ、誠にありびとラございます。 

DX ニッコールレンズは、通常の 3 巳 mm レンズよりをイメージサークルをかさくし、光 
学性能をニコン DX フォーマットのニコンデジタルー眼レフカメラ （ D2 シ U- ズ、 
D3 日日シ U- ズなど）に最適化したレンズでず。同じ焦点距離の 3 已 mm レンズよりわ軽 
量かつコンパクトにすることで操作性を向上させています。 

• D> ( ニッコールは、ニコンデジタルー眼レフカラ【ニコン DX フォーマット】専巧です。 
3 已 mm フイルムー眼レフカ方ラに装着はでさますび、イ方ージサークルびルさいため、 
使用でさません。 

ご使用の前にこの「使用説明書」をよくお読みのラえ、十分に理解してか 5 正しくお使 
いください。使用説明書の左下の「安全上のごミ主意」を必ずお読みください。 

主な特長 

• このレンズは、俊敏で静かな AF (オートフォーカス）撮影を可能にするレンズ内超音波モー 
ター（サイレント - ウエーブ - モーター）駆動方式を採用した高性能なズームレンズです。 
•AF ( オートフォーカス）撮影および MF ( マニュアルフォーカス）撮影の切り換えび簡単に 
でさるフォーカスモード切り換えスイッチを装備。 

• AF 撮影中にも瞬時にマニュアルフォーカスモードに切り換えることのできる「マニュアル 
優先オートフォーカス」機能を装備。 

• 被写体までの距離情報をカメラ側に伝達する磯能を備え、 3D 測光機能を持ったカメラとの 
組み合わせ時には、より的確な露出制御を実現。 

• ニコン独自の ED ( 特殊低分散）ガラスによる色収差の補正とともに、非球面レンズや良好 
なボケ味を再現する円お絞りの採用により優れた光学性能、描写性能を発揮します。 

• 最短撮影距離日 . 36m ( 焦点距離 3 日 mm 時）までの近接撮影び可能。 

ズー S ングと被写界深度 

撮影を行ラ場合は、ズーム U ングを回転させ構図を決めてか日、ピント合わせを巧ってくださ 
い。プレビュー（絞り込み）機構を持つカメラでは、撮影前に被写界深度を確認することがで 
さます。 

ミ主）このレンズは、光学特性上日 . 巨 m じ ( 下の近距離ではズー S ング動作に伴いピントが変化し 
ます。したがってカメラのフォーカスモードび C ( コンテイニュアス AF モード）ながの場 
含は、ズーミング動作を行った後に再度ピント含わせを行ってください。 

絞り値の設定 

絞り値は、カメラ側で設定してください。 

ピント合わせの方法 

ご使用のカメラや撮影目的によって、下表のよラなピント合わせが選択できます。 


カメラの 

レンズの設定モード 

フォー カスモード 

M/A 

M 

AF 

マニュアル優先 

マニュアルフオーカス撮影 

に/ S) 

オートフォーカス撮影 

( フオーカスエイド可） 

M 

マニュアルフオーカス撮影 
〔フオーカスエイド可） 


■ M/A (マニュアル優先才ートフ オー カス） モー ドの使い方（図 C) 

1 フオーカスモード切り換えスイッチを M/A にセットします。 

2 オートフオーカス撮影時、シャッターボタンを半押ししたまま、あるし '' は AF 作動ボタンを保 
持したまま、フオーカス U ングを手で回転させると、瞬時にマニュアルフオーカス撮影が行 
えます。 

3 シャッターボタンの半押しや AF 作動ボタンを再度操作すると AF で撮影が可能となります。 

■ オートフオーカスび苦手な被写体について 

裏面の「広角 - 超広角レンズのオートフオーカス撮影について」をご覧ください。 

カメラ内蔵フラッシュ使用時のご注意 

L 处下のカメラの内蔵フラッシュを使用する隙は、フラッシュの光びレンズでさえぎ 5 れて、写 
真の一部に影びできる（ケラレ）ことびあります。焦点距離や撮影距離に気を付けて撮影して 
< ださい。 


カメラ 

ヶラレなく撮影できる焦点距離と撮影距離 

D 700 

• 焦点距離 20mm では、撮影距離 0. 目 m しソ上。 • 焦点距離 24mm 似上は制限なし。 

D 300 シ U - 又 
回 0 、 D100 、 D 7000 

• 焦点距離 24mm では、撮影距離 ImiU 上。 • 焦点距離 28mm 故上は制約なし。 

D90 、 080 、 D 日日日 0 、 D31 日日、 
D 300 日、 □ 日 0 、 D4 日シ U - ス 

• 焦点距離 28mm では、撮影距離 1. 日 mLlL • 焦点請 3 日 mm では、撮影距離 Im 技上。 
• 焦点距離 45mm な上は制約なし。 

D70 シリーズ 

D 已〇 

• 焦点距離 20/24mm では、撮影距離 2. 己邮上。 • 焦点距離 28mm では、撮影藤 1. 己 milL 
• 焦点距離 3 己 mm では、撮影距祖 7m 料上。 • 焦点請 4 己 mmLlh は制約なし。 


フード HB-31 の取り付け、取り外し 
■ 取り付け方個 A) 

レンズ先端のフード着脱指標とフード取り付け指標（厂）を合わせ、フード後方から見て反 
時計回りにカチッと音げするまで回転させ確実に取り付けます。 

• フード着脱指標とフードセット指標 （一 0) び合っていることを確認してください。 
• フードが正しく取り付け 6 れないと撮影画面にケラレを生じますのでごを意ください。 
• フード先端を強くつかむと着脱び困難になります。着脱の隙は、フードの根元（取り付け部 
分）付近を持って回転させて < ださし、。 

• 収納時はフードを逆向をにレンズに取り付けることげでさます。 

■ 取り外し方（図の 

フード □ ック辭除ボタンを押さえ、そのまま、フード後方から見て時計回りに回転させて取り 
がします。 

レンズのお手入れと取り扱い上のごま意 

• レンズの CPU 信号接点は巧さないようにご注意ください。 

• レンズマウントゴム U ングび破損した場合は、そのまま使用せず修理を依頼してください。 

• レンズ面の清掃は、ホコ U を拭ラ程度にしてください。指紋びついたとさは、柔らかい清潔な木綿の 
袖こ無水アルコール（エタノール）または市販のレンズクリーナーをみ量湿らせ、レンズの中むから 
外周へ渦巻状に、拭をムラ、拭き残りのないよラに注意して拭いてください。 

• シンナーやベンジンなどの有機溶剤は絶対に使用しないでください。 

• レンズ表面の '; ちれや傷を防ぐためには、 NC フィルターをお使いいただけます。また、レンズフー 
ドち役立ちまず。 

• レンズをケースに入れるとさは、必ず、レンズキャップを前樓に取り付けてください。 

• レンズを長期間使巧しないときは、カビやサビを防ぐために、高温を湿のところを避けて風通しの 
よい場所に保管してください。また、直射日光のあたるところ、ナフタリンや憧脳のあるところち 
避けて < ださい。 

• レンズを水に謡らすと、部品びサビつくなどして故障の原因となりますのでご注意ください。 

• ス 1- ーブの前など、高温になるところに置かないでください。極端に湿度び高くなると、外観の一 
部に使用している強化プラスチックび変形することびあります。 

付属アクセサリー 

• 77mm スフ U ング式レンズキャップ LC-77 • 裏ぶた • パ ‘ ヨネットフード HB-31 
• ソフトケース CL-1 120 

別売アクセサリー 
•77mm ネジ込み式フィルター 
使用できないアクセサリー 

• テレコンバーター：全種類 • オート接写 U ング： PKU ング全種類 *10 」ング：全種類 
• オート U ング： BR-4 • ベ □- ズアタッチメント：全種類 

※ その他のアクセサ U — でも、使用できない場合びあります。アクセサ U —の使用説明書でご 
確認ください。 


仕様 


型式： 

焦点距離： 

最大□径比： 
レンズ構成： 

画角： 

焦点距離目盛： 
撮影距離情報： 
ズー S ング： 
ピント合わせ： 

撮影距離目盛： 
最短撮影距離： 
絞り方式： 

測巧方式： 
アタッチメントサイズ： 
大きさ： 

質量： 


ニコン F マウント仁 PU 内蔵 G タイス AF-S DX ニッコールスームレンズ 
( ニコンデジタルー眼レフカ ^ ラ【ニコン DX フォーマット】専用） 

1 7mm —已已 mm 
1 : 2.8 

10 群 14 枚（非球面レンズ 3 枚、 ED レンズ 3 枚） 

7 が一 2 が已 0' 

17 、 2 日、 24 、 28 、 3 己、 4 已、已已 mm 
カメラへの撮影距離情報出力可能 
ズーム U ングによる回転式 

IF ( ニコン内焦）方式、超音波モーターによるオートフオーカス、 


マニュアルフォーカス可能 
の〜日 .3 目 m 、 1.2 日 ft ( 併記） 

0.36m ( 焦点距離 3 日 mm 時） 

自動絞り 
開放測光 

77mm (P = 0.7 已 mm) 

約 S 巳 . 巳（最大径） X 約 110. 巳 mm ( パ‘ヨネットマウント基準面からレンズ 
先端まで） 

約 7 巳已邑 


> 仕様、が観の一部を、改善のため予告なく変更することびあります。 


Introduction 

Thank you for purchasing the AF-S DX Zoom-Nikkor ED 17 - 日日 mm f/2.8G IF. Optical performance of 
DX Nikkor lenses is optimized for Nikon digital SLR (Nikon DX format) cameras, such as the 
D2-Series and D300-Series, by reducing the size of the image circle as compared with normal 3 日 mm 
lenses. This results in lenses with reduced weight and more compact size for much easier handling. 

• DX Nikkor lenses are specially designed for use with Nikon Digital SLR cameras (Nikon DX 

format). These lenses can be attached to film-based 3 日 mm SLRs ， b 山 will not work properly due to 
the reduced size of the image circle. 

Before using this lens, please read these instructions and the notes on safety operations in your 
camera's user's manual. Also, keep this manual handy for future reference. 

Major features 

• This is a high-grade, internal focusing (IF) lens employing a Silent Wave Motor to drive the focusing 
mechanism, thus the "S" designation. Asa result, autofocusing is smooth, silent, and almost 
instantaneous. 

• Autofocus (A) or manual (M) mode can easily be selected with the focus mode switch. 

• Autofocusing with manual override is provided, allowing instant change from autolocusingto 
manual focusing. 

• More accurate exposure control is possible when this is moun お d 曰 n a Nikon camera having 3D 
Matrix Metering capability, because subject distance information is transferred from the lens to 
the camera body. 

• The use of three aspherical and three ED (extr 卜 I 日 w dispersion) lens elements ensures sharp pictures 
virtually free of color fringing. Also, by utilizing a 9-blade diaphragm that produces a nearly circular 
aperture, 日山 - が - focus images in front of or behind the subject are rendered as pleasing blurs. 

• The closest focusing distance of 0.36m (1.2 ft.) at 3 日 mm is provided. 

Focusing, zooming, and depth of field 

First turn the zoom ring until the desired composition is framed in the viewfinder before focusing. If your 
camera has a depth of tield preview (stop-down) button or lever, depth of field can be observed while 
looking through the camera viewfinder. 

Note : Due to the optical characteristics of this tens, when shooting at 0.6m (2 ft.) or closer, the focal 
length changes slightly during zooming. Therefore, focus again after zooming wh 飢 the camera's 
focus mode selector is set to other than C (Continuous Servo AF). 

Setting the aperture 

Set the aperture on the camera body. 

Focusing 

Set your camera's focus mode selector according to this chart: 


Camera’s 

Lens! focus mode 

focus mode 

M/A 

M 

AF 

Autofocus with 

Manual focus 

(C/S) 

manual priority 

(Focus assist is available.) 

M 

Manual focus 

(Focus assist is available.) 


Autofocus with manual override (M/A mode) 

1 Set the focus mode switch to M/A. (Fig. C) 

2 Autofocus is provided, but you can manually override the focus by operating the separate focus ring 
while lightly depressing the shutter release button or AF start (AF-ON) button on the camera body of 
cameras so equipped. 

3 Remove your finger then press the shutter release button lightly or the AF start button once again to 
cancel manual focus and resume autofocus. 

Getting good results with autofocus 

Refer to "Notes on using wide or super-wide angle AF Nikkor lenses" on the back of this sheet. 

Taking flash pictures with cameras having built-in flash 

When using the following camera, check the foca! length and shooting distance before taking flash pictures 

to prevent vignetting since the light emitted from the flash may be obstructed by the lens barrel. 


Cameras 

Usable focal length / Shooting distance 

D 700 

• 20mm / 0.6m (2.0 ft.) or greater • 24mm or longer / No restriction 

D 300 -Series, 

D200, D100, D 7000 

• 24mm / Im (3.3 ft.) or greater • 28mm or longer / No restriction 

D90, D80, D 5000 ， 

D 310 0 ， D 3000, D60, 
D40-Series 

• 28mm / 1.5m (4.9 ft.) or greater • 35mm / 1 m 口 . 3 ft.) or greater 

• 45mm or longer / No restriction 

D70-Series, 

D50 

• 20/24mm / 2.5m (8.2 ft.) or greater ■ 28mm / 1.5m (4.9 ft.) or greater 

• 35mm / 0.7m (2.3 ft.) or greater • 4 己 mm or longer / No restriction 


Using bayonet hood HB-31 

Attaching the hood (Fig. A) 

Align the lens hood attachment index ( 广 ）on the lens hood with the hood mounting index on the lens, 
and turn the hood counterclockwise (as viewed from the camera side) until it click stops. 

• Make sure that the lens hood mounting index aligns with the lens hood setting index( — 〇 ). 

• If the lens hood is not correctly attached, vignetting can occur. 

• To facilitate attachment or removal of the hood, hold it by its base rather than its outer edge. 

• To store the lens hood, attach it in the reverse position. 

Detaching the hood (Fig. B) 

While holding down the lens hood lock release button, turn the hood clockwise (as viewed from the camera 
side) to detach. 

Lens care 

• Be careful not to soil or damage the CPU contacts. 

• If the lens mount rubber gasket is damaged, be sure to visit the nearest Nikon authorized dealer or 
service center for repair. 

• Clean the lens surfaces with a blower brush. To remove dirt and smudges, use a soft, clean cotton cloth 
or lens tissue moistened with ethanol (alcohol) or lens cleaner. Wipe in a circular motion from center to 
outer edge, taking care not to leave traces or touch other parts of the lens. 

• Never use thinner or benzene to cl 閒 n the lens as this might damage it, result in a fire, or cause health 
problems. 

• To protect the front lens element, an NC filter is available. A lens hood also helps protect the front of the 
lens. 

• When storing the lens in its lens case, attach both front and rear caps. 

• When the lens will not be used for a long time, store it in a cool, dry place to prevent mold. Also store the 
lens away from direct sunlight or chemicals such as camphor or naphthalene. 

• Do not get water on the lens or drop it in water as this will cause it to rust and malfunction. 

• Reinforced plastic is used for certain parts of the lens. To avoid damage, never leave the lens in an 
excessively hot place. 

Standard accessories 

• 77mm snap-on front lens cap LC-77 • Rear lens cap • Bayonet hood HB-31 

• Flexible lens pouch CL-1120 

Opti 帅 al accessories 

• 77nim screw-in filters 

Incompatible accessories 

• Teleconverters (all models) • Auto Ring BR-4 and all models of Auto Extension Ring PK, K Ring and 
Bellows focusing a 帖 chment. 

Other accessories may not be suitable for use with this lens. For details, carefully read your accessories 
user's manual. 


Specifications 

G-type AF-S DX Zoom-Nikkor lens having b 山け - in CPU and Nikon bayonet 
mount に pecially designed for use with the Nikon Digital SLR Cameras 
(Nikon DX format)] 

17mm - 日日 mm 
f/2.8 

14 elements in 10 groups (3 aspherical lens and 3 ED lens elements) 
79°-28°5 日 ’ 

17, 2 日， 24, 28,35, 4 日，日日 mm 
日山 p 山 to camera body 
Manually via separate zoom ring 

Nikon Internal Focusing (IF) system (utilizing an internal Silent Wave Motor); 
manually via separate focus ring 
Shooting distance scale: Graduated in meters and feet from 0.36m (1.25 ft.) to infinity ( 〇〇 ) 

Closest focus distance: 0.36m (1.2 ft.) at 3 日 mm 
Diaphragm: Fully automatic 

Exposure measurement: Via full-aperture method 
Attachment size: 77mm (P = 0.75mm) 

Dimensions: Approx. 85.5mm dia. x 11 日 . 日 mm extension from the camera's lens mount 

flange 

Weight: Approx. 75 日 g (26.6 oz) 

Specifications and designs are subject to change without any notice or obligation on the part of the 
manufacturer 


Type of lens: 

Focal length: 
Maximum aperture: 
Lens construction: 
Picture angle: 

Focal length scale: 
Distance information: 
Zoom control: 
Focusing: 


Deutsch 


Fran が is 


Espahol 


Einf 帅 rung 

Wir danken Ihnen fur das Vertrauen, dasSie Nikon mit dem Kauf des A 卜 S DX Zoom-Nikkor ED 
17-55 mm f/2,8G IF entgegenbringen. Die optische Leis 山 ng von DX Nikkor Objektiven wurde fur Nikon 
Digi 抽 -SLR-Kameras (Nikon DX-Format) wie etwa der Modelle der D2-Serie sowie Modell D300-Se「ie 
optimiert, indemdie G 「 り帖 des Bildkreises gegenuber handelsublichen 35 mm-Objektiven reduziert 
wurde. Durch das geringere Gewicht und die kompaktere GrdBe wird die Handhabung erleichtert. 

• Die DX Nikko 卜日 bjektive wurden speziell fiir den Einsatzmit Nikons Diaital-Spieaelreflexkameras 

(Nikon DX-Format) entwickelt. Die Objektive lassen sich zwar an Nikons Kleinbild- 
Spiegelreflexkameras ansetzen, liefern dann jedoch aufgrund des reduzierten Bildfeldes keine 
einwandfreien Ergebnisse. 

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfaltig durch sowie die entsprechenden Abschnitte im 
Benutzerhandbuch Hirer Kamera. Bewahren Sie diese Anleitungfur spateres Nachschlagen griffbereit 
auf. 

Die wichtigsten Merkmale 

• Dieses hochwertige Objektivmit Innenfokussierung (IF) und Silent Wave Motor (S) bietet einen 
besonders schnellen und nahezu gerauschlosen Autofukusbetrieb. 

• Mit dem Fokussierschalter kann zwischen dem Autofokus- (A) und dem manuellen Modus (M) 
umgeschal 喊 werden. 

• Der Autofokus kann manuell umgangen werden und erlaubt sofortiges Wechsein von Autofokus auf 
manuelleScharfeinstellung. 

• Optimale Belichtungssteuerung in Verbindung mit Nikon-Kameras mit 3D-Matrix-Messung, weil die 
Aufnahmedistanz vom Objektiv an die Kamera ubertragen wird. 

• Der Einsatz dreier aspharischer und dreier ED-Linsen (mit besonders geringer Dispersion) gewahrleistet 
scharfe, nahezu farbsaumfreie Bilder. Neun Blendenlamellen sorgen fur eine nahezu kreisrunde 
Blendenoffnung, so daB auBerhalb des Scharlenbereichs vor und hinter dem Motiv liegende Elemente in 
ansprechende Unscharfe getaucht werden. 

• Ein Mindestfokussierabstand von 0.36 m bei 35 mm Brennweite ist vorgegeben. 

Scharfeinstellung, Zoomen und Tiefenscharfe 

DrehenSie am Zoomring, bis die gewunschte Bildkomposition im Sucher zu sehen ist, bev 日 r Sie die 
Scharfeinstellung vornehmen. Verfugtdie Kamera uber eine Taste Oder einen Hebei zur Scharfentiefe- 
Vorschau (Abblendung), lasstsich die Scharfentiefe im Kamerasucher uberprufen. 

Hinweis : Aufgtvnd d が りが/占が飢 Eigenschaften dieses Objektivs ergibt sich eine geringfugige Anderung 
der Brennweite wahrend des Zoomens bei einem Aufnahmeabstand von 0,6 m. Fokussieren Sie 
deshalb nach dem Zoomen nach, wenn der Fokussierwahler der Kamera nicht auf C (Continuous 
Servo AF) steht. 

Blendeneinstellung 

S お lien Sie die Blende an der Kamera ein. 

Fokussieren 

Wahlen Sie den Fokussiermodus der Kamera anhand der folgenden Tabelle: 


Fokussiermodus 
der Kamera 

Fokussiermodus des Objektive 

M/A 

M 

AF 

(C/S) 

Autofokus-Modus 
mit manueller 
Einstellmoglichkeit 

Manuelles Fokussieren 
(Entfernungsmessung verfugbar) 

M 

Manuelles Fokussieren 
(Entfernungsmessung verfugbar) 


Autofokus-Modus mit manueller Einstellm 扫 glichkeit (M/A-Modus) 

1 Stellen Sie den Fokussierschalter (Abb. C) auf M/A. 

2 Bei dieser Einstellung ist der Autofokus-Modus zwar aktiviert, kann aber jederzeit durch Drehen des 
separaten Entlernungseinstellrings und gleichzeitiges Antippen des Aus に sers Oder der AF-Starttaste 
(AF-ON) an Kameras, die uber ein solches Bedienteil verlugen, deaktiviert werden. 

3 Durch Freigabe und erneutes Antippen von Ausioser bzw. 如 - Start-Taste wird die manuelle 
Scharfeinstellung deaktiviert und wieder in den Autofokus-Modus geschal 喊 . 

Fur beste Ergebnisse im Autofokusmodus 

Siehe "Hinweise zum Gebrauch von AF Nikk 日卜 Weitwinkel- Oder Superweitwinkelobjektiven" auf der 
Ruckseite dieser Anieitung. 

Blitzaufnahmen mit Kameras mit eingebautem Blitz 

Bei Verwendung der folgende Kamera s 日 II お n Sie die Brennweite und Aufnahmedistanz uberprufen, bevor 
Sie Blitzaufnahmen machen. Andernfalls konnen Randabschattungen auftreten, wenn der Objektivtubus das 
vom Blitz freigesetzte Licht blockiert. 


Kameras 

Verwendbare Brennweite/Aufnahmedistanz 

D700 

• 20 mm / 0,6 m Oder langer • 24 mm Oder langer/ Keine Beschrankung 

D 300 -Serie, 

D200, D100, D 7000 

• 24 mm /1 m Oder I 自 nger • 28 mm Oder langer / Keine Beschrankung 

D90, D80, D5000, D3100, 
D 3000, D60, D40-Serie 

• 28 mm /1,5 m Oder langer • 35 mm /1 m Oder langer 

• 45 mm Oder langer / Keine Beschrankung 

D70-Serie, 

D50 

• 20/24 mm / 2,5 m Oder langer • 28 mm /1,5 m Oder langer 

• 35 mm / 0,7 m Oder langer • 45 mm Oder langer / Keine Beschrankung 


Verwenden der Bajonett-Gegenlichtblende HB-31 

Anbringen der Gegenlichtblende (Abb. A) 

RichtenSie den Gegenlichtblende-Anbringindex () an der Gegenlichtblende mit dem 

Gegenlichtblende-Montageindex am Objektiv aus, und drehen Sie die Gegenlichtblende gegen den 

Uhrzeigersinn (von der Kameraseite aus gesehen), bis sie einrastet. 

• Stellen Sie sicher, dass der Gegenlichtblende-Montageindex und der Gegenlichtblende-Einsteilindex 
(—o ) aneinander ausgerichtet sind. 

• Wurde die Gegenlichtblende nicht korrekt angebracht, konnen Randabschattungen auftreten. 

• Zum Anbringen und Abnehmen der Gegenlichtblende halten Sie diese an ihrer Basis, nicht am 
AuBenrand test. 

• Soli die Gegenlichtblende vers ね ut werden, bringen Sie diese in Umkehrstellung an. 

Abnehmen der Gegenlichtblende (Abb. B) 

Halten Sie die Entriegelungstaste der Gegenlichtblende gedruckt, wahrend Sie die Gegenlichtblende im 

Uhrzeigersinn (von der Kameraseite aus gesehen) abdrehen. 

Pfiege des Objektivs 

• Halten Sie die CPU-Kontakte peinlich sauber, und schutzenSiesievor Beschadigung! 

• Wenn der Gummiring der Objektivfassung beschadigt ist, bringen Sie das Objektiv zum nachsten Nikon- 
Vertragshandler bzw. zu einer Nikon-Reparaturwerkstatt. 

• Saubern Sie Glasflachen mit einem Blasepinsel. Staub und Flecken en け ernen Sie mit einem sauberen, 
weichen Baumwolltuch Oder Optik-Reinigungspapier, das Sie mit ethanol (Aik 日 hoi) Oder Optik- 
Reinigungsflussigkeit anfeuchten. Wischen Sie in kreisformigen Bewegungen von der Mitte nach auBen, 
ohne daB Wischspuren zuruckbleiben. 

• Verwenden Sie Kemesfalls Verdunnung Oder Benzinzur Reinigung, da dieses zu Beschadigungen fuhren, 
Gesundheitsschaden verursachen Oder ein Feuerauslosen konnte. 

• Zum Schutz der Vorderlinse ist ein Filter NC erhaltlich. Die Gegenlichtblende wirktals zusatzlicher 
Frontlinsenschutz. 

• Bei Aufbewahrung des Objektivs in seinem Kdcher sollten beide Objektivdeckel aufgesetzt sein. 

• Bei langerer Nichtbenutzung s 日 II お das Objektiv an einem kuhlen, trockenen Ort aufbewahrt werden. 
Halten Sie das Objektiv von direkter Sonneneinstrahlung Oder Chemikalien wie Kampfer Oder 
Naphthalin fern. 

• Halten Sie das Objektiv von Wasser fern, das zur Korrosion und zu Betriebsstorungen fuhren kann. 

• Einige Teile des Objektivs bestehen aus verstarktem Kunststoff. Lassen Sie das Objektiv deshalb nie an 
ubermaBig heiBen Often zuruck! 

SerienmaBiges Zubehor 

• 冉 ufsteckbarer 77-mni-Frontobjektivcleckel LC-77 • Objektivruckdeckel 

• Bajone け - Gegenlichtblende HB-31• Objektivbeutel CL-112 日 

Sonderzubehor 

• EinschraubfilterZZmm 0 

Nicht geeignetes Zubehor 

• Telekonverter (alle Modelle) 

• Auto-Ring BR-4 und alle Modelle von Auto-Zwischenring PK, Ring K und Balgenv 日に atz. 

Anderes Zubehor ist moglichcherweise fur bestimmte Kameras nicht geeignet. Lesen Sie sorgfaltig das 

Benutzerhandbuch zu Ihrem Zubehor. 


Technische Daten 


Objektivtyp: 冉 F-S DX Zoom-Nikkor mit G-Charakteristik, eingebauter CPU und Nik 日 n- 

Bajonett [Fur die Verwendung mit digi ね len SLR-Kameras von Nikon 
(Nikon DX-Format) 叩 timie け .] 

Brennweite: 17-55 mm 

Maximale Blenden 別 fnung: f/ 2,8 

Optischer Aufbau: 14 Linsen in 10 Gruppen (3 aspharische und 3 ED-Linsenelemente) 


Bildwinkel: 

Brennweitenskala: 

Entfernungsdaten: 

Zoomen: 

Fokussiersystem: 

Entfernungsskala: 

Kiirzeste Aufnahmedistanz: 

Blendenart: 

Belichtungsmessung: 

BefestigungsgroBe: 

Abmessungen: 


79°-28° 卵 ’ 

17, 2 日， 24,28, 35,45,55mm 
Werden an Kameras ubertragen 
Manuell uber separaten Zoomring 

Innenfokussierung nach dem Nikon-IF-System (mittels integriertem Silent 

Wave-Motor); manuell uber separaten Fokussierring 

Unterteilt in Meter und FuO, und zwar von 0,36 m bis unendlich ( 〇〇 ) 

0,36 m bei 35 mm Brennweite 
Vollautomatisch 
Offenblendenmessung 
77 mm (P 二 0,7 日 mm) 

Ca. 85,5 mm Durchm. x 110,5 mm zum Objetivmontageflansch der 
Kamera 


Gewicht: ca. 755 g 

Anderungen von technischen Daten und Design durch den Hersteller vorbehalten. 


Introduction 

Merci d'avoir porte votre choix sur I’objectif AF-S DX Zoom-Nikkor ED 17 - 日日 mm f/2,8G IF. La 
performance 叩 tique des objectifs Nikkor DX a 舶 optimisee pour les reflex numeriques (format DX 
Nikon), telles les serie D2 et serie D30 日 ， car ils reduisent la ね ills du contour de I'image, par 
comparison avec des objectifs normaux de 35 mm. Cette caracteristique a permisde reduire le 
poids et la tailledes objectifs, cequi facilite la manipulation de ces derniers. 

• Les objectifs Nikkor DX ont 舶 concus specialement pour les appareils photo numeriques Nikon 

SLR (format Nikon DX). Ces objectifs peuvent etre montes sur des SLR pour film 35mm, mais ils 
ne donneront pasde bons resultatsa cause de la taille reduite du cercle image. 

Avant d'utilisercet object け ， veuillez lire ce mode d'emploi et les remarques sur la securite dans le 
manuel d'utilisation de votre boTtier. Conservez ce manuel a portee de la main pour toute reference 
ulterieure. 

Principales caracteristiques 

• C'est un objectif haute performance a mise au point interne (IF) utilisant un moteura ondes silencieux 
pour entramer le mecanismede mise au point, d'ou la designation "S". Cela perm が une mise au point 
automatique reguliere, silencieuse et presque ins ね n ね n お . 

• Les modes autofocus (A) et manuel (M) sont facilement selectionnables avec le commutateur de mode de 
mise au point. 

• Un autofocus avec commande manuelle est disponibleet permet de passer immediatementde I'autofocus 
a la mise au point manuelle. 

• Un controle 山 expos け ion plus pr か is est possible quand cet objectif est monte sur un appareil Nikon a 
mesure matricielle 3D，parce que rinlormation de distance au sujet est transferee de I'objectil au boTtier. 

• L’ 山 ilisation de trois elements aspherisques etde trois elements ED (dispersion extra basse) assure des 
images nettes virtuellement exemptes de frangeage couleur. Et I'emploi d’un diaphragme a 9 lames 
produisant une 训 ver 山 re quasi circulaire estompe agreablement les images flouesa I'avant oua I'arriere 
du sujet. 

• La distance de mise au point la plus rapprochee est de 0,36 m pour 35 mm. 

Mise au point, cadrage au zoom et profondeur de champ 

T 训 mez d'abord la bague de zoom jusqu'a ce que la composition souhaitee soit cadree dans le viseur 
avant la mise au point automatique. Si votre appareil est pourvu d'un bouton ou levierde previsionnage 
de la mise au point (ouverture reelle), vous pourrez observer la profondeur de champ en regardant 
dans le viseur. 

Remarque : k cause des caracteristiques optiques de cet objectif, a la prise de vues i 0,6 m ou moins, la 
focale change legerement pendant le cadrage au zoom. Remettez done au point apres le 
cadrage au zoom quand le commutateur de mode de mise au point de I'appareil est a un 
reglage autre queC (AF motorise en continu). 

Reglage de rouverture 

Reglez I'ouverturesurle b 抓 ier. 

Mise au point 

Reglez le selecteur de mise au point de I'appareil conformementace tableau ： 


Mode de mise au 
point de I’appareil 

Mode de mise au point de I’objectif 

M/A 

M 

AF 

(C/S) 

Autofocus avec 
priorite manuel 

Mise au point manuelle 
(assistance a la mise 
au point disponible) 

M 

Mise au point manuelle 

(assistance a la mise au point disponible) 


Autofocus avec priori お manuelle (Mode M/A) 

1 Reglez le commutateur de mode de mise au point (Fig. C) a M/A. 

2 Cela permet la mise au point automatique, mais il est possible d'utiliser la priori お manuelle en agissant 
sur la bague de mise au point manuelle separee en pressant legerement le declencheurou le bouton de 
demarrage AF (AF-ON) sur I’appareil, sur un appareil qui en est pourvu. 

3 Relacher puis solliciter legerement a nouveau le declencheurou le bouton de demarrage AF pour 
annuler le mode de mise au point manuelle et revenira Taut 日 focus. 

Obtenirde bons resultats avec la mise au point automatique 

Reportez-vous a "Remarques sur I’emploi des objectifs grand-angle ou super grand-angle AF Nikkor" au 

dosde cette page. 

Prise de vues avec un appareil a flash integre 

Si vous 山 ilisez I'appareil indique ci-apres, verifiez la focale et la distance de prise de vue avant de prendre 
des photos avec le flash, ce pour empecher le vignettage car la lumiere emise par le flash pourrait etre 
retenue par la m 日 n 山 re de I'objectif. 


Appareils 

Focale a utiliser / Distance de prise de vue 

D700 

• 20 mm / 0,6 m ou plus • 24 mm ou plus / Pas de limite 

Serie D300, 

D200, D100, D 7000 

• 24 mm /1 m ou plus • 28 mm ou plus / Pas de limite 

D90, D80, D 5000, D 3100, 
D 3000, D60, Serie D40 

• 28 mm /1，5 m ou plus • 35 mm /1 m ou plus 

• 45 mm ou plus / Pas de limite 

Serie D70, 

D50 

• 20/24 mm / 2,5 m ou plus • 28 mm /1，5 m ou plus 

• 35 mm / 0,7 m ou plus • 45 mm ou plus / Pas de limite 


Utilisation d’un parasoleil baTonnette HB-31 

Fixation du parasoleil (Fig. A) 

Alignez le repere de fixation du parasoleil ( 广 ） sur le parasoleil avec le repere de fixation du parasoleil sur 
I'objectif ettournez le parasoleil dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (vue du cote de I'appareil) 
jusqu'au declic de mise en place. 

• Verifiez que le repere de fixation du parasoleil est bien aligne surle repere de reglage du parasoleil (— 〇 ). 

• Si le parasoleil de I'objectil n'est pas correctement fixe, on assiste a un efiet de vignettage. 

• II vous sera plus facile de fixer 日 u de retirer le parasoleil si vous le tenez par la base et non par le bord 
exterieur. 

• Avant de ranger I'objectif, fixez le parasoleil a I'envers. 

Demontage du parasoleil (Fig. B) 

To 山 en maintenant le bouton du verrouillage du parasoleil enfonce, tournez le parasoleil dans le sens des 
aiguilles d’une montre (vue du cote de I'appareil) pour le demonter. 

Soin de I’objectif 

• Veillerane pas salir ni endommager les contacts CPU. 

• Si le joint en ca 训 tchouc de I'objectif est endommage, rendez-vous chez votre r 即 end 卽 r ou dans le 
centre de reparations agree Nikon le plus proche pour realiser les reparations necessaires. 

• Nettoyer la surface de I'objectif avec un pinceau soufflant. Pour enlever les poussieres ou les traces, 
utiliserde prelerence un tissu de coton doux, ou un tissu optique, legerement humidifie avec de I'alcool 
ethylique (ethanol). Essuyer en mouvement circulaire par ね nt du centre. 

• Ne jamais employer de solvant ou de benzenes qui pourrait endommager I'objectif, prendre feu ou nuirea 
la sante. 

• Pour proteger la len 川 le de I'objectif un filtre NC est disponible. Un pares 日 leil assure egalement une 
bonne protection contre les chocs. 

• Lorsdu rangement de I'objectif dans son etui, pensera remettre en place les bouchons avant et arriere. 

• En cas din 山 ilisation pour une longue periode, entreposer le materiel dans un endroit frais, sec et aere 
pour かけが les moisissures. Tenir le materiel eloigne des sources de lumiere, et des produits chimiques 
(camphre, naphtaline, etc.). 

• bviter les projections d'eau ainsi que rimmersion, qui peut provoquer la rouilleet des dommages 
irreparables. 

• Divers materiaux de synthese sont utilises dans la fabrication. Pour eviter tout prob 倍 me, ne pas 
soumettre I'objectif a de fortes chaleurs. 

Accessoires fournis 

• Bouchon avant d'objectif diametre 77 mm LC-77 * Bouchon arriere 

• Parasoleil baTonnette HB-31• Sac souple pour objectif CL-1120 

Accessoires en option 

• nitres vissants 77 mm 

Accessoires incompatibles 

• Teleconvertisseur ( 化 us les modeles) • La bague auto BR-4 et tous les modelesde bague d'auto- 
rallonge PK, les bagues Ket les accessoires de mise au point sou け I が . 

L'emploi d'autres accessoires peut ne pas etre adapte avec cet objectif. Lisez attentivement le manuel 
d'utilisation de I'accessoire pour les details. 


Caracteristiques 


Type d’objectif: 
Focale: 

Ouverture maximale: 


Zoom-Nikkor DX A 卜 S de type G avec processeur et monture baTonnette Nikon 
にが Gialement congus pour etre utilises sur les appareils SLR numeriques 
Nikon (format Nikon DX)] 

17-55 mm 

f/ 2,8 


Construction optique: 
Champ angulaire: 
Focales: 

Informations sur 
la distance: 

Zooming: 

Mise au point: 

Echelle des distances de 
prise de vue: 

Distance de mise au 


14 elements en 10 groupes (elements: 3 len 川 les aspheriques et3 len 川 les ED) 
7 日 2 的日， 

17,20,24, 28, 3 日 , 4 日，日日 mm 
A I’appareil 

Manuel avec bague de zoom separee 

Systeme Internal Focusing (IF) Nikon (utilisant un moteur a ondes silencieux 
interne); manuel par bague de mise au point separee 

Graduee en metres et pieds de 0,36 m a I'infini ( 〇〇 ) 


point minimale: 
Diaphragme: 

Mesure de I’exposition: 
Taille des accessoires: 
Dimensions: 

Poids: 


0,36 m pour 35 mm 
Entierement automatique 
Par la methode a pleine ouverture 
77 mm (P 二日 , 7 日 mm) 

Env. dia. 85,5 mm x「allonge 110,5 mm de la bride de montage d'objectif de 
I'appareil 
Env. 755 g 

Les caracteristiques et le dessin sont susceptibles d'etre modifies sans preavis ni obligation 
de la part du constructeur. 


Introduccion 

Muchas gracias por su compra del AF-S DX Zoom-Nikkor ED 17 - 日日 mm f/2,8G IF. El rendimiento 
か tico de las lentes DX Nikkor est 自 optimizado para las camaras SLR digi ね les Nikon (formato Nikon 
DX), como las de la serie D2y la serie D300, al reducirel tamano del circulode imagenen 
comparacion con las lentes de 35 mm n 曰 「 males. Esto da como resultado lentes con un peso 
reducidoy un tamano mas compacto, !o que hace que sean mas manejabies. 

• Las lentes DX Nikkor estan disenados especialmente para ser utilizados con camaras SLR di 日け ales 

Nikon (Formato Nikon DX). Estos objetivos pueden acoplarse a las camaras SLR de peliculade 
35mm, pero no funcionaran correctamente debidoal reducido tamano del circulo de imagen. 

Antes de utilizar este objetivo, lea estas instruccionesy las notas sobre un uso seguroen el manual 
del usuario desu camara. Guarde este manual en un lugara mano para su referencia en 
elfuturo. 


Principales funciones 

• Es un objetiv 曰 de enfoque interno (IF) de gran calidad que utilizaun motor Silent Wave para accionarel 
mecanismo de enfoque, deahi viene el "S". En consecuencia, el enloque automatico es suave, silencioso 
y practicamente instantaneo. 

• El modo de enloque automatico (A) y el modo manual (M) pueden seleccionarse mediante le interruptor 
de modo de enfoque. 

• Se incluye enfoque automatico con prioridad manual que proporciona cambio automatico de enfoque 
automatico a enfoque manual. 

• Es posibleun control de exposicion mas precise cuando el objetivo esta mon ね do en una camara Nikon 
con posibilidad de medicion matricial tridimensional porque la informacion de distancia del suj が曰 se 
transfiere del objetivo a la camara. 

• El uso de tres lentes asfericas y tres lentes ED (dispersion extra-baja) en el objetivo garantiza que las 
imagenes seran mas n け id お ， sin mezcia de colores. Adem う s, con el uso de un diafragma de9 hojas que 
produce una aber 山 ra casi circular, las imageries fuera de enfoque delante o detras del sujeto aparecen 
mas borrosas para crear un hermoso electo de esfumado. 

• Permits distancia de enloque mas cercana de 0,36m (1,2 pies) en 35mm. 

Enfoque, zoom y profundidad de campo 

En primer lugar, gireel anillo de zoom has ね que quede encuadrada la composicion que desee en el visor 

antes de enf 日 car. Si la camara dispone de una palanca 曰 boton de vista previa de profundidad de campo 

(cierre de iris), la profundidad del campo puede observarse mientras miraa traves del visor de la camara. 

No ね : Debido a las caractensticas opticas de este objetivo, cuando se fiacen tomas 0,6 m (2 pies) o mas 
cercanas, la distancia focal cambia ligeramente durante el movimiento del zoom. Porlo ねが日， vuelva 
a enfocar despues de cambiar el zoom, cuando el selector de modo de enfoque de la camara esta en 
。的 posicion que no sea C (AF servocontinuo). 

Ajuste de abertura 

Ajuste la abertura en la camara. 

Enfoque 

Ajuste el selector de mod 日 de enloque de su camara de acuerdo con este cuadro: 


Modo de enfoque 

Modo de enfoque del objetivo 

de la camara 

M/A 

M 

AF 

(C/S) 

Enfoque 
automatico con 
prioridad manual 

Enfoque manual 
(Con ayuda de enfoque) 


Enfoque manual 


(Con ayuda de enfoque) 


Enfoque autom 自 tico con prioridad manual (Modo M/A) 

1 Ajuste el interruptor de modo de enfoque (l^ig. C) a M/A. 

2 Se dispone deun enfoque automatico pero puede dar prioridad al enfoque manual con el anillo de 
enfoque manual mientras oprime ligeramente el obturador o el boton del inicio de AF (A 卜日 N) en el 
cuerpo de la camara si exists. 

3 Saque su dedo y presione ligeramente el boton del obturador o el boton de inicio del autoloco otra vez 
para cancelarel enfoque manual y continuar con el autofoco. 

Obtencion de buenos resul ね dos con el enfoque automatico 

Consulte "Notas sobre el uso de objetivos AF Nikkor de gran o s 郎 e 卜 gran angular" en esta hoja. 

Haga fotogra け as con flash en la camara que tengan flash incorporado 

Cuando utilice la camara siguiente, compruebe la longitud focal y la distancia de fotogra 怕 antes de tomar 

fotograffas con el flash para evitar los efectos de vineteado ya que la luz emitida por el flash puede quedar 

obstruida por el cilindro del objetivo. 


Camaras 

Longitud focal / distancia de fotografia u 川 izables 

D700 

• 20 mm / 0,6 m (2,0 pies) o superior • 24 mm o superior/Sin restriccion 

Serie D 300 ， 

D200, D100, D 7000 

• 24 mm /1 m (3,3 pies) o superior • 28 mm o superior / Sin restriccion 

D90, D80, D 5000, D 3100, 
D 3000, D60, Serie D40 

• 28 mm /1,5 m (4,9 pies) o superior • 35 mm /1 m (3,3 pies) o superior 

• 45 mm 0 superior / Sin restriccion 

Serie D70, 

D50 

• 20/24 mm/2,5m (8,2 pies) o superior *28 mm/1,5m (4,9 pies) o superior 

• 35 mm / 0,7 m (2,3 pies) o superior • 45 mm o superior/Sin restriccion 


Utilizacion de la visera de la bayoneta HB-31 

Instalacion de la visera (Fig. A) 

Alineeel indice de acoplamiento de la visera del objetivo (i~) de la visera con el mdice de m 曰 n ね je de la 
visera del objetiv 曰 si 山 ado en este y gire la visera en el sentido contrarioalas agujas del reloj (vista desde 
el lateral de la camara) has ね que quede fijada con un chasquido. 

• Asegurese de que el mdice de montaje de la visera del onjetivo se alinea con el mdice de ajuste de la 
visera del objetivo (— 〇 ). 

• Si la visera del objetiv 曰 no esta instalada correctamente, puede producirse efectos de vineteado. 

• Para facilitar la colocacion o desmontaje de la visera, sujetela por la base en lugar de por la parte 
externa. 

• Para guardar la visera del objetivo, instalelaen la posicion inversa. 

Desmontaje de la visera (Fig. B) 

Mientras mantiene presionadoel boton de liberacion del bloqueo de la visera del objetivo, gire la visera en 
el sentido de las agujas del reloj (vista desde el lateral de la camara) para extraerla. 

Forma de cuidar el objetivo 

• Tener cuidado de no mancharo danar los contactos de la CPU. 

• Si la junta de gomade montaje del objetivo se da 鬥 a, asegurese deiraun distribuidor autorizado Nikon o 
a un centre de servicio para que lo reparen. 

• Limpiar la superf に旧 del objetivo con un cepillo soplador. Para eliminar la suciedad o las huellas, utilizar 
un trapo de algo が n suave y limpio o papel especial para objetivos humedecido en etanol (alcohol) o 
limpiadorde objetivos. Limpiar describiendo un movimiento circular del centra hacia fuera, teniendo 
cuidado de no dejar restos ni tocar otras partes. 

• No usar en ningun cas 日 disolvente o benceno para limpiar el objetivo ya que podna danarlo, provocar un 
incendio o causar problemas sanitarios. 

• Para proteger al objetivo frontal, esta disp 曰 nible un filtro NC. Tambien un parasol contribuiraa proteger 
la parte frontal del objetivo. 

• Cuando se guarde el objetivo en su estuche, colocarle las dos ね pas. 

• Cuando no se vayaa utilizar el objetivo durante largo tiempo, guardarlo en un lugar fresco y seco para 
削け ar la formaci 加 de moh 日 . Guardar el objetivo, ademas, lejos de la luz solar directa o de productos 
quimicos tales como alcanfor o naftalina. 

• No mojar el objetivo ni dejarlo caer al agua, ya que se oxidanayno funcionaria bien. 

• Algunas partes del objetivo son de pi お tic 日 reforzado. Para evitar danos, no dejarlo nuncaen un lugar 
excesivamente caliente. 

Accesorios estandar 

• Tapa frontal de presion a 77 mm LC-77 • Tapa trasera de objetivo • Visera de bayoneta HB-31 

• Bolsade objetivo flexible CL-112 日 

Accesorios 叫 cionales 

• Filtros roscados de 77 mm 

Accesorios incompatibles 

• Teleconvertidores (todos los modelos) • Anillo auto BR-4 y todos los modelos de anillo de 
autoextension PK, anillo K, accesorio de enfoque de fuelle. 

Hay otros accesorios que pueden ser inadecuados para utilizar con este objetivo. Para mas detalles, lea 
cuidadosamenteel manual del usuario desu accesorios. 


Especificaciones _ 

Tipo de objetivo: 

Distancia focal: 

Abertura maxima: 
Estructura del objetivo: 
Angulo de imagen: 

Escala de distancias 
focales: 

Informacion de distancia: 
Zoom: 

Enfoque: 

Escala de distancias 
de la toma: 


AF-S DX Zoom-Nikkor tipo G con CPU incorporaday montura de 
bayoneta [Especialmente disenadas para su uso con las Camaras 
Digitales SLR de Nikon (Formato Nikon DX)] 

17mm-55 mm 
f/ 2,8 

14 lentes en 10 grupos (3 lentes asfericas y 3 lentes ED) 

79 -28^50' 

17,20, 24, 28, 3 日 , 4 日，日日 mm 

Salida al cuerpo de la camara 

Manual mediante anillo de zoom independiente 

Sis お ma de enfoque interno de Nikon (IF) (con un motor Silent Wave 

interno); manual por anillo de enfoque independiente 

Calibradoen metros y pies desde 0,36 m (1,25 pie) a infinite ( 〇〇 ) 


Distancia de enfoque 

mas cercana: 0,36m (1,2 pies) en 35mm 

Diafragma: Totalmente automatico 

Medicion de la exposicion: Por el metodo de plena abertura 

Tamano de accesorios: 77 mm (P 二 0,75mm) 

Dimensiones: Diam. de aprox. 85 , 己 mm x 11 日 ， 5 mm de alarguede la brida de la 

montura del objetivo de la camara 
Peso: Aprox. 755 g (26,6 onzas) 

し 3S especificaciones y los disenos estan sujetos a cambio sin previo aviso ni obligacidn por parte del fabricante. 














































































































































































Italiano 


中国语 


中國語 


拍攝距離刻度 
最巧拍攝距離 
光 圈 

曝光計測方式 
安 裝 

尺 寸 

重 量 


17mm 丟0 55mm 
f/2.8 

…個組群中有14個元件。個非球面鏡頭巧3個 ED 鏡頭元件) 
79° 〜28° 50' 

17、20、24、28、35、45、 55mm 
輸入機身 
于 すか巧獨な載が等 

居康內聚焦 (IF) 系列(:使用內裝靜噪波導馬達） 

手控則用獨立對焦環 

刻度自 0.36m (1.25ft) 至無限遠（の） 

35mm 狀態下0.；36米 （ 1 .2 英尺） 

を自動 
を開光圈測光 
77mm (P=0.75mm) 

直徑約掠が.5舊米，鏡頭長 U0.5 窒米，自相機鏡顕安裝盤算起 
約 755g 


f 白摄距离刻度 
最短巧摄距离 
光圈 
曝光计测ち式 
ま 装 

尺 寸 

重 量 


産品設計與規格如有更改，恕不另巧通知 。 


G 型 AF-S DX 变焦尼克尔镜头内装有 CPU 中央处理器和尼康卡 14 座。 
( 是专为与尼康 DX 格式数码单反照ホ目机一起使巧が的。〕 

17mm 到 55mm 
f/2.8 

10 个组群中有 14 个元件 （ 3 个非球面镜头が 3 个 ED 髓头元件） 

19。- 28° 50' 

17 、 20 、 24 、 28 、 35 、 45 、 55mm 
输人机身 

手控用独立变焦环 

尼康内部对焦 (IF) 系列（使用内装静噪波导马达） 

手控则用独立が焦环 

刻度自 0.36m (1.25ft) 至无限远 （ ^ ) 

35mm 状态下 0.36 米 （ 1.2 英尺） 

全自动 

全开光圈测光 
77mm (P 二 0.751 nm) 

直径约为 85.5 毫米，焼头长 110.5 毫米，自ホ目机髓头-安装盘算お 
约 755 呂 


产晶设计与规が如有更改，恕不另行通知。 


本节使用し： r ド閔示巧符号对必须遵守的内容作分类巧说明。 

图示和符号的实例 


A 

® 

€ 


A 符ち表お唤お注意（包括警吿）的内容 . 

を图示中或图示附近标を巧体的注盘内容（左图之例为当ム、触を ）. 

(S) 符号表示禁止 t 不ぶ许进行的）的行为 . 

を图示中或图示附近标を巧体的禁止内容（左图之例为禁止拆卸 ）. 

• 符号玻示强制执行 t 必需进行）的行为。 

在图示中或图示附近标有具体的强制执行内容（左图之例み取出を池 ） . 


镜头的维が保养 

• 小心不要弄脏或弄坏 CPU ( 中央处理器）接点。 

• 如果镜头安装橡皮垫圈损が时，请务必让附近的尼康指定经销商或服务中ふ、修理。 

• 使用吹风刷清お镜头表面。如想清除镜头上的污お时，请用柔软干净的棉布或镜头清洁纸 
沾点酒精或燒头清洁液擦拭。在擦拭镜头が，请绕着圆圈自中ムお周困擦が，注意不要を 
蘭片上留下痕迹或碰撞外部的部件。 

• が勿使用髓释剂或苯溶液ま清洁窺头，因有可能损伤镜头，或造成火灾，或损害健康。 

• 为了保护前镜头巧子，可 K 使用 NC 滤光镜。髓头的遮光罩也有助ず保护髓头的前镜せ。 
• 当把镜头保存在镜盒中时，请盖好前盖巧后盖。 

♦ 当镜头准备长时间不用时，一定要保存在凉爽干燥的地方しツ防生霉。而直，不可放在阳光 
直接照射或放有化学药品棒脑或卫生丸等的地方。 

• 注意不要漉水于镜头上或落到水中，因为将会生镑而发生故障。 

• 蘭头的一部分部件采用了强化塑料。不要把镜头放置在高温的地方，し： ( 免损坏。 

• 运输产品时，请在包装箱内装人お够多的缓冲材料，し :^ 减少（避免）由于冲ホ导致产品损坏。 

标准配件 

• 77:mm 按キ日式前镜盖 LC-77 • 后镜盖 • 卡 U 式焼头遮光罩 HB-31 
• 柔性镜头袋 CL-1120 

选贿配件 

•77 毫米旋人式滤色焼 

不兼容的配件 

• 望远倍率镜（所有型号） • 自动环 B 民 -4 及各式自动延伸环 PK ， K 环，巧风箱式对焦附件。 
其他附件也有不宜用于本賴头的。具体细节请参阅您的附件的使用说明书。 

规格 


使用卡口式镜头遮光罩 HB-31 

ま装镜头遮光罩（图 A) 

将镜头罩上的镜头遮光罩接头标击 ; （广）对准蘭头上的蘭头遮光罩安装标志，然后逆时针旋转 
髓头遮光罩（从ホ目机一侧看时），直至听到卡唔声转不动为止。 

• 确化镜头遮光罩安 - 装标志对准饋头遮光罩设定标志（一〇)。 

• 若未正确安装禱头遮光罩，会产生晕映。 

• 为了便ず装卸镜头遮光罩，应抓住其底座而不是外缘。 

• 存放镜头遮化罩が，要反方向装在相机上。 

拆除镜头遮光罩（图 B) 

持续按住镜头遮光罩锁定释放钮，顺时针旋转镜头遮光罩（从ホ目机一侧看时 ) ，拆除镜头遮光罩。 



く人物 > 

A person standing in front of a distant 
background 

Eine Person vor einem weit entfernten 
Hintergrund 

Une personne debout sur un fond eloigne 
Una persona se encuentra delante de un fondo 
distant© 

Una persona ferma davanti ad uno sfondo 
distante 

站在远景前面的人 
站在遠景前面的人 


広ち•超広ちレンズの才ートフォーカス撮影に 
ごいて 

広角 • 超広角レンズでは、標準クラスのレンズと比べ、下記の 
よラな撮影条件になりやすく、オートフォーカス撮影時には 
注意び必要です。 

をお読みになって、オートフォーカス撮影にお役立て < 
ださい。 

1. フォーカスフレームに対して主要な被写体がかさい場合 

図 A のよラに、フォーカスフレーム内に遠くの建物と近く 
の人物び混在するよラな被写体になると、背景にピントび 
合い、人物のピン ト 精度び低下する場合びあります。 

吕.給柄がこまかな場合 

図 B のよラに、被写体びルさいか、明暗差びかない被写体に 
なると、オートフォーカスにとっては苦手な被写体になり 
ます。 

♦ このよラな時には 

1 、 2 のよラな被写体条件でオートフ ォー カスび上手く働 
かない場合、を要被写体とほぼ同じ距離にある被写体でフ 
ォー カス □ ックし、構図を元に戻して撮影する方法び有効 
です。 

また、マニュアルフォーカスに切り換えて、マニュアルで 
ピントを合わせて撮影する方まもあります。 

その他 

お手持ちの力 ;^ ラの使巧説明書で「オートフォーカスび苦 
手な被写体について」の説明お参照してください。 

Notes on using wide or super-wide angle 
AF Nikkor lenses 

In the following situations, autofocus may not work properly 
when taking pictures using wide or sup が - wide angle AF 
Nikkor lenses. 

1. When the main subject in the focus brackets is 
relatively small. 

As shown in Fig. A, when a person standing in front of a 
distant background is placed within the focus brackets, the 
background may be in focus, while the subject is out of 
focus. 

2. When the main subject is a small, patterned 
subject or scene. 

As shown in Fig. B, when the subject is highly patterned or 
of low contrast, such as a field covered with flowers, 
autofocus may be difficult to obtain. 

In such situations: 

(1) Focus on a different subject located at the same distance 
from the camera, then use the focus lock, recompose, and 
shoot. 

(2) Or set the camera's focus mode selector to M (manual) 
and focus manually on the subject. 

• Also, refer to "Getting Good Results with Autofocus" in 
your camera's user's manual. 

Hinweise zum Gebrauch von AF Nikkor- 
Weitwinke 卜 Oder Super-Weitwinkelobjektiven 

In den folg 即 d 即 Fallen arbeitet der Autofokus bei der 
Aufnahme von Bildern mit AF Nikko 卜 Weitwinkel- Oder 
Sup が - Weitwinkelobjektiven u.U. nichteinwandfrei. 

1. Hauptmotiv in den Fokusklammern relativ klein 

Wie Abb. A zeigt, ist Folgendes m り gl 加 : bei Platzieren einer 
Person vor einem weit entfernten Hintergrund in den 
Fokusklammen wird unter Umstanden der Hintergrund scharf 
eingestellt, das eigen 川 che Motiv dagegen aber nicht. 

2. Kleine strukturierte Flache Oder Szene als 
Hauptmotiv 

Wie aus Abb . 目 ersichtlich, ist bei Motiven mit ausgepragter 
Strukturierung Oder geringem Kontrast (z.B. eine 
blumenubersate Wiese) u.U. die Scharfeinsteilung per 
Autofokus schwierig. 

In solchen Fallen: 

(1) Fokussieren Sie zunachst auf ein anderes Motiv im 
selben 冉 bs ね nd von der Kamera, wahlen dann bei 
Fokussperre erneut den Bildausschnitt und machen so 
die 冉 ufnahme. 

(2) Oder Sie s お lien den Fokussiermoduswahler an der 
Kamera auf M (manuell) und nehmen die 
Scharfeinsteilung des Motivs manuell vor. 

* Naheres zu diesem Thema finden Sie auBerdem im 
Benutzerhandbuch der Kamera im Abschnitt '‘ G 山 e 
Ergebnisse mit dem Autofokus". 

Remarques sur I’emploi des objectifs grand- 
angle ou super grand-angle AF Nikkor 

Dans les situations suivantes, la mise au point automatique 
peut ne pas fonctionner correctement lors de la prise de vue 
avec des objectifs grand-angle ou super grand-angle Nikkor. 

1. Quand le sujet principal dans les rep も res de mise 
au point est relativement petit. 

Comme indique sur la Fig. A, quand une personne debout 
sur un fond eloigne est placee dans les reperes de mise au 
point, le fond peut etre net, alors que le sujet est flou. 

2. Quand le sujet principal est une scene ou un sujet 
petits, a motifs. 

Comme indique sur la Fig. B, quand le sujet a des motifs 
imp 日 r ね Ms ou est a faible contraste par exemple un champ 
couvert de fleurs, la mise au point automatique peut etre 
difficile a obtenir. 



く欄 > 

A field covered with flowers 
Eine blumenubersate Wiese 
Un champ couvert de fleurs 
Un campo cubierto de flores 
Un Prato fiorito 
鲜花遍を的田野 
鮮花遍布的田野 


Notas sobre el uso de objetivos AF Nikkor de 
gran o super-gran angular 

En las siguientes si 山 aciones, el 即 foque automatico pudiera 
no funcionar adecuadam 即お cuandose toman fotografias 
usando objetivos AF Nikkor de gran 日 sOpe 卜 gran angular. 

1. Cuando el sujeto en los corchetes de enfoque es 
relativamente pequeno. 

Como se muestra en la Fig. A, cuando se coloca dentro de 
los corchetes de enfoque a una persona se encuentra delante 
de un fondo distante, puede suceder que el fondo este 
enfocado, pero que el sujeto quede fuera de enfoque. 

2. Cuando el sujeto principal es un motive o sujeto 
pequeno con patrones repetidos. 

Como se muestra en la Fig. B, cuando el sujeto tiene 
patrones muy repetitivos o tiene poco contraste, como un 
campo cubierto de flores, el enfoque automatico pudiera ser 
diffcil de obtener. 

En tales situaciones: 

(1) Enfoque un sujeto diferente si 山 ado a la misma distancia 
respecto a la camara, entonces use el bloqueo del 
enfoque, recomponga, y haga latoma. 

(2) 0 ajuste el selector de mod 日 de enfoque de la camara en 
M (manual) y enfoque el sujeto manualmente. 

• Ademas, consul お "Como obter bons resultados com a 
focagem automatica" en el manual del usuariode su 
camara. 

Note sull’utilizzo degli obiettivi Nikkor AF 
grandangolo e supergrandangolo 

Nelle seguenti situazioni, durante la ripresadi immagini con 
obiettivo Nikkor AF grandangolo e supergrandangolo, la 
messa a fuoco automatica potrebbe non funzionare in modo 
adeguato. 

1.II soggetto principals nella cornice di messa a 
fuoco e di dimensioni abbastanza ridotte. 

Come mostrato nella figura A, in caso di soggetto di fronte 
ad uno slondo a distanza dilferente, entrambi aH'interno della 
cornice di messa a fuoco, e probabile che solamente lo 
sfondo siamesso a fuoco. 

2. II soggetto principals も un soggetto o una scena di 
dimensioni ridotte e con sfondo decorato. 

Come mostrato nella figura B, se il soggetto e molt 日 
decorato o a basso contrasto, tipo un campo ricopertodi 
fiori, potrebbe essere difficile ottenere la messa a fuoco 
automatica. 

In tali situazioni: 

(1) mettere a fuoco un altro soggetto collocato alia stessa 
distanza dalla lotocamera, quindi utilizzare il blocco della 
messa a fuoco, ricomporree scattare; 

(2) oppure impostare il selettore della modalitadi messa a 
fuoco della fotocamera su M (manuals) e mettere a fuoco 
il soggetto manualmente. 

•Inoltre, fare riferimento al paragrafo "Come Ottenere i 
Migliori Risultati con I’Autofocus" del manuale d'uso della 
fotocamera. 

有关使用宽角或超宽角 AF 尼克尔镜头的ま 
意事项 

巧下列情况下使用宽巧或超宽巧 AF おな尔廣头巧照时， 
自动对焦会很难对准。 

1. 巧焦框内的ち体较小が 

如图 A 所示，站在远景前面的人进人对焦框时，背 
景会对焦，而人体则对不准焦距。 

2. 当主体是小型图案物体或景色时 

如图 B 所示，当物体图案连续或者对比度低时，如 
鲜巧遍布的田野等，很难实现自幼对焦。 

在下列情况时： 

(1) 向离相机同一距离的其它物体对焦，然后使用对 
焦锁，重新调节后按快 n. 

(2) 或者将ホ目机が焦横式选择器设置为 M ( 手动）， 
手动向物体对焦。 

• 另外，请参阅相机使用说明书中的"自动对焦没 
能如预期那样运行时的情况"。 

有關使用寬角或超寬角 AF Nikkor 鏡頭的注 
意事項 

在下列情況下使用寬角或超寬角 A：F Nikkor 鏡頭拍照 
時，白動對焦會很難對准。 

1. 對焦框內的主體較ル時 

如圓 A 所示，站在遠鼓前面的人進入對焦框時，背 
景會對焦，而人體則對不准焦距。 

2. 當主體是小型圖案物體或景色時 

如圓 B 所示，當物體圖案連續或者對比度低時，如 
鮮花遍布的田野等，很難實現白動對焦。 

在 下 列情況時： 

( リ向離相機同一距離的其它物體對焦，然後使用對 
焦鎖，重新調節後按快門。 

(2) 或者將ホ日機對焦模式選擇器設定為 M ( 手動）， 
手動向物體對焦。 

• 另外，請參閱相機使用說明書中的"自動對焦沒 
能如預期那樣運行時的情況"。 


D70 系列、 D50 •20/24mm/2.5mlii I: • 28mm/1.5m し义 h 

• 35mm/0.7mlU 上 • 45mm しソ上/ホ限制 


使用产品前请斤细阅读本使用说明书，并请妥善保管。 


安全须知 

请在使用前仔细阅读"安全须知"，ホしツ正确的方法使用。本"安全须知"中お载 T 责要的内容，可使您 
能够安全、止确地使用产品，并预防が您或他人造成人身伤蒂或财产损失。请巧阅读之后觅善保管，しツ便 
本产品的所有使用者可が随が查阅。 

有关指示 ____ 

本节中标注的指示巧含义如'ド。 


有内置闪光灯的相机巧摄闪光照片 

丙为从闪化灯发出的光线可能会被镜头筒遮住，所使用下列ホ目机时，请在拍摄闪光照片之前 
先检查焦距和が摄距离， ( 避免产生晕影。 


相ホ几 

适用焦点距离/摄影距离 

D700 

• 20mm/0. 目 m が上 

• 24mm 上/お限制 

D 300系列、 D200、D100、D 7000 

• が上 

• 28mm 上/无限制 

脚日、 D 抓、が00日、 D 3100、 

•28mm/1.5m が上 

• 35mm/lm な上 


D 3000、 D60、D40 系列 • 45mmW 上/无限制 


Dans detelles situations: 

(1) Me け ez au point surun autre sujet equidistant de 
I'appareil, puis utilisez la memorisation de la mise au 
point, recomposez et declenchez. 

(2) 加 reglez le selecteur de mode de mise au point de 
I'appareil surM (manuel) et mettez au point 
manuellement sur le sujet. 

• Consul お z egalement 'Pour obtenir de bons resultats avec 
I'autofocus" dans le manuel d'utilisation de votre appareil. 


A 警告 表示を不遵が该项指み或操作不当，则有可能造成人员死た或负重伤的内容。 

ミち意 まぶ若不遵守该项指ぶ或操作不当，则有可能造成人员伤宰、 1• ツぶ有可能造成物品损害的内容。 


注： 

有毒有害物质或元轰标 i 只说巧 

〇を示该有毒有蓄物质或元を在ほ部件所有均质材料中的を量均在 Sj/Tl 1363-200 が示准 
规を的限愚要求切下。 

X表示は有毒有害物质或元素を少在提部件的巧一均质材料中的含量超出 SJ/T11363- 
2006标准规巧的限量要求。お是，しソ现み的技术条件要使相机が关产お完を不含み上 
述有毒有害物质极为困难，并且上述产品都包含お《关于电气电子设备中特定有ぎ物 
质使用限制指令2002 /95/EC》 的豁免お围之内。 

巧保使用期限 

此标志的数字ち基于中华人民共和国お子信息产お污染控制管理办法及柿关标准，表 
乐•该产な的环保使用期限的年数。请遵守产品的を全及使の注意事项，并在产な使用 
后お据を化的法律、规定レツ适当的方法回收巧利用或废弃处理本产品， 



① Paraluce 

镜头遮光罩 

鏡頭遮光罩 

受 ) Pulsante di saancio del paraluce 

镜头遮光罩锁定释放钮 
鏡頭遮光罩錯定釋放韶 

③ Indicedi collegamentodel paraluce 

镜头遮光罩接头标志 

鏡頭遮光罩接頭標誌 

® Indicedi reaolazionedel paraluce 

镇头遮光罩设定标志 

鏡頭遮光罩設を標誌 

⑤ Indicedi montaggiodel paraluce 

镜头遮光罩安装标ま 
鏡頭遮光罩安裝標誌 


感 Scala aeile disQtanze 

距离刻度 
距離刻度 

③ Contrasseqno distanza 

距离标线 

距離標線 

感 Anellodi messa a fuoco 

ヌ寸焦巧 

對焦環 

感 indice delledistanze focali 

焦距刻度标ま 

焦距刻度標誌 

⑩ Scala della lunahezza focale 

焦距刻度 
焦距刻度 


⑩ Anello deliozoom 

を焦巧 

變焦環 

返 ) Indice di montaggio 

ま装标ま 

を裝標誌 

⑩ Guarnizione in gomma della montatura 
dell’obiettivo 

镜头ま装橡を垫圈 
鏡頭安裝檀巧塾圈 

涵 Con ねけ i CPU 
CPU 触点 
CPU 觸點 

⑩ Interruttore de! modo di messa a fuoco 

对焦模式开关 
對焦横式開關 


Introduzione 

Grazie per aver acquistato I'obiettivo A 卜 S DX Zoom-Nikkor ED 17-5 己 mm f/2,8G IF. Le pres ね zioni 
ottiche deile lenti DX Nikkor sono ottimizzate per le fotocamere reflex digitali Nikon (formato Nikon 
DX), quali le serie D2 e serie D300, grazie alia riduzione deile dimensioni del cerchio dell’immagine 
se comparate con le normal! lenti da 35mm. Questo permette alls lenti di avere un peso minoree 
dimensioni piu compatte, cosl da poter essere maneggiate moito piu facilm 即お . 

• Le lenti DX Nikkor son 日 stati proaettati specificatamente per le fotocamere reflex digitali Nikon (Formato 

Nikon DX). Nonostante possano essere montati sulle reflex con film da 35 mm, non saranno in grade di 
funzionare in modo adeguato a causa deile dim 即 sioni rido 胎 del cerchio d'immagine. 

Primadi usare I'obiettivo, leggere quests istruzioni e ie note sulle operazioni di sicurezza contenute 
nel manuale d’uso della vostra fotocamera. Tenere inoltre il pres 即 te manuale a porta ね di mano per 
poterlo consuitareinfuturo. 

Caratteristiche principali 

• E un obiettivo ad al お pres ね zioni e messa a fuoco interna (IF) che si avvale di un motors Silent Wave per 
azionare il meccanismo di messa a fuoco, e per questo il nome del m 日 dell 日 include una “S". La messa a 
fuoco automatica per ね nto risulta particolarmente agevole, silenziosae quasi istantanea. 

• La modalitadi messa a fuoco automatica (A) o manuale (M) puo essere facilmente selezi 日 na ね attraverso 
I'interruttore del modo di messa a fuoco. 

• E' prevista la funzionedi messa a fuoco automatica con esclusione manuale, che garantisce la 
commutazione immediata dalla modali 垃 di messa a fuoco automatica a quella manuale. 

• Un controilo dell'esposizione piu accurate e possibile quando questo obiettivo viene montato su una 
macchina Nikon do ねね della capacita di misurazionea matriceSD, in quanto le informazioni relative a 
soggetto e distanza vengono trasferite dalTobiettivo alia macchina fotografica. 

• L'utilizzoditreelementiasferici etreelementi ED (dispersioneextrabassa)delTobiettivogarantisce 
fotografie limpide, virtualmente senza frangiatura. Inoltre, utilizzando un diaframma a 日 lame che produce 
un'apertura quasi circolare, le immagini non a fuoco davanti o dietro il soggetto vengono rese come 
piacevoli immagini sfocate. 

• Sono previste la distanzadi messa a fuoco minima di 0,36 m a 3 己 mm. 

Messa a fuoco, zoom e profondita di campo 

Ruotare innanzi 山け日 I'anello dello zoom finche la composizione desiderata sia contenuta nel mirino, quindi 
procedere alia messa a fuoco. Se la vostra fotocamera e d 日ねね di pulsante o leva per ranteprima della 
profondita di campo (stop-down), e possibile osservare la profondita di campo guardando nel mirino della 
fotocamera. 

No ね : A causa deile caratteristiche ottiche di questo obiettivo, quando si effettuano riprese a0,6moa 
distanza inferiore la lunghezza focale cambia leggermente durante la zuma ね. Rimettere percid a 
fuoco dopo la zumata quando il selettore del mode di messa a fuoco della fotocamera e regolato su 
una posizione diversa da C (AF servo continuo). 

Impostazione dell’apertura 

Impostare Taper 山 ra indicata sul corpo della fotocamera. 

Messa a fuoco 

Posizionare il selettore del modo di messa a fuoco della fotocamera in conform 帖 alia seguente tabella: 


Modo di messa a 
fuoco della fotocamera 

Modo di messa a fuoco dell’obie 扣 vo 

M/A 

M 

AF 

(C/S) 

Messa a fuoco 
automatica con 
precedenza manuale 

Messa a fuoco manuale 
(Aiuto per la messa 
fuoco disponibile) 

M 

Messa a fuoco manuale 

(Aiuto per la messa fuoco disponibile) 


Messa a fuoco automatica con esclusione per il funzionamento in manuale 
(modalita M/A) 

1 Posizionare I'interruttore del modo di messa a fuoco (Fig. C) su M/A. 

2 Cosf la messa a fuoco automatica funziona, mae possibile escludere manualmente la messa a fuoco 
agendo sulTanello di messa a fuoco manuale separate mentre si preme leggermente il pulsante di 
rilascio delTotturatore o il pulsante di avvio AF (A 卜日 N) sul corpo della fotocamera negli apparecchi che 
ne sono provvisti. 

3 Rimuovere il ditoe quindi premeredi nuovo, leggermente, il tasto di scatto o il tasto di avvio AF in 
modo da cancellare la messa a fuoco manuale e ritornare alia messa a fuoco automatica. 

Per ottenere la migliore messa a fuoco 

Far riferimento a "Note sulTutilizzo degli obiettivi Nikkor AF grandangolo e supergrandangolo" sul questo 
foglio. 

Per scat ね re foto con flash con macchine con flash incorporate) 

Durante l'utilizzo della fotocamera di seguito rip 日 r ね te, primadi scattare deile fotografie con il flash, 
verificare la lunghezza focale e la distanzadi scatto, onde evitare una riduzione di luminosita ai margini 
deirimmagine a causa della luce emessa dal flash che potrebbe essere ostruita dal barilotto. 


Fotocamere 

Lunghezza focale / distanza di scatto utili 

D700 

• 20 mm / 0,6 m 0 superiore • 24 mm o superiore / Nessun limite 

Serie D300, D200, D100, D 7000 

• 24 mm /1 m o superiore • 28 mm o superiore / Nessun limite 

D90, D 如 , D 5000, D 3100 ， 

D 3000, D60, Serie D40 

• 28 mm /1,5 m o superiore • 35 mm /1 mo superiore 

• 45 mm o superiore / Nessun limite 

Serie D70, 

D50 

• 20/24 mm / 2,5 m o superiore • 28 mm /1,5 m o superiore 

• 35 mm / 0,7 m o superiore -45 mm o superiore / Nessun limite 


Utilizzo del paraluce a baionetta HB-31 

Collegamento del paraluce (Fig. A) 

Allineare I'indicedi collegamento ( 广 ） sul paraluce alTindicedi montaggio del paraluce suirobiettivo, e 
ruotare il paraluce in sens 日 antiorario (visto dal lato della fotocamerea) finche si blocchi in posizione. 

• Verificare che I'indice di montaggi 曰 del paraluce sia allineato all'indice di regolazionedel paraluce (— 〇 ). 
•In caso di paraluce non adeguatamente collegato potrebbe verificarsi una riduzione di luminosita ai 

margmi deirimmagine. 

• Per semplificare il collegamento o la rim 日 zione del paraluce, afferrarlo dalla propria base e non dai bordi 
esterni. 

• Depositare il paraluce collegandolo in posizione invertita. 

Smontaggio del paraluce (Fig. B) 

Ten 即 do premuto il pulsante di sganciodel paraluce, ruotare il paraluce in senso orario (visto dal lato della 
fotocamera) perscollegarlo. 

Cura e manutenzione dell’obiettivo 

• Fate attenzione a non sporcare o danneggiare i con ねけ i CPU. 

• Nel caso in cui la guarnizione in gomma della montatura delTobiettivo sia danneggiata, provvedere alia 
relativa riparazione press 日 il rivend け ore 日 il centra assistenza autorizzato Nikon piu vicino. 

• Pulite la supemc 旧 deile lenti con un pennello a pompetta. Per rimuovere improntee macchie, fate uso di 
un fazzoletto di cotone, soffice e pulito, o di una cartina ottica leggermente imbevuti con alcool o con 
I'apposito liquido "lens cleaner". Strofinate delicatamente con movimento circolare dal centro verso 
I'esterno, facendo attenzione a non lasciare tracce o toccare altre parti. 

• Per la pulizia non 山 ili 口 ate mai solventi o benzina, che potrebbero danneggiare I'obiettivo, causare 
incendi o problemi di intossicazione. 

• II filtro NC e utile per proteggere I'elemento anteriore dell’ 日 biettivo. Anche il paraluce contribuisce 
validamentea proteggere la parte anteriore delTobiettivo. 

• Primadi porre I’obiettivo neirastuccio o in borsa, m 日 Mate entrambi i coperchi protettivi. 

• Se rimanea lun 弓曰 inutilizzato,「ipone お I 曰 in un ambiente fresco e ventilato per prevenire la formazionedi 
mufle. Tenetelo inoltre 1011 ね no dal sole o da agenti chimici come canfora o naftalina. 

• Non bagnatelo e fate attenzione che non cada in acqua. La formazionedi ruggine potrebbe danneggiarlo 
in modo irreparabile. 

• Alcune parti della montatura sono realizzate in materiale plastico rinforzato. Per evitare danni non lasciate 
mai I'obiettivo in un luogo eccessivamente caldo. 

Accessori in dotazione 

• Tappo anteriore da 77mm dia. LC-77 • Tappo posteriore • Paraluce a baionetta HB-31 

• Por ね obi 加 VO morbido CL-1120 

Accessori opzionali 

• Filtri avite da 77mm 

Accessori non utilizzabili 

• Teleconvertitori (tutti i modelli) • L'Anello Auto BR-4 , 山比 i modelli di Anelli di Prolunga Automatica 
PK, gli anelli Ke i dispositivi di messa a fuoco a soffietto. 

Gli altri accessori possono non essere adatti per I'uso con questo obiettivo. Per ulteriori informazioni, 
leggere attentamente il manuale d’uso degli accessori. 

Caratteristiche tecniche 


Tipo: 


Obiettivo A 卜 S DX Zoom-Nikkor tipo G con CPU incorporata e attacco a baionetta 
Nikon [Appositamente progettate per essere u 川 izzate con le macchine fotografiche 
Nikon Digital SLR (Formato Nikon DX)] 

17 mm - 日日 mm 
f/2,8 

14 elementi in 10 gruppi (3 elementi asrerici da obietto e 3 elementi obiettivo ED) 
79 。 -28 。如 ’ 

17, 20, 24,28, 35,45,55 mm 

Uscita verso il corpo fotocamera 

Manuale median お anello dello zoom separat 曰 

Sistema di messa a fuoco interna (IF) Nikon (utilizzaun motore interno Silent 

Wave )： manuale mediante anello di messa a fuoco separate 

Graduata in metri e piedi da 0,36 m (1,25 ft.) all'infinito ( 〇〇 ) 

日， 3 目 m a 35 mm 
Comple ね mente a 山 omatic 曰 

Attraverso il met 日 do di apertura massima 
77 mm (P 二日 , 7 日 mm) 

Estensi 曰 ne di 110,5 mm x 85,5 mm dia., circa, dalla flangia di montaggio 
obiettivo della fotocamera 
Circa 755 g 



A ;' 主意 

A 

当也細电 

切匆用湿手触碰。 

巧則将有が能穿致触电。 

禁止巧置 

切勿を製幼儿伸手可及之处保管产品。 

否则将有可能导致受伤。 

A 

ル必使用 

进巧逆光摄款时，务必使太阳充分偏离国角。 

阳光会在照相れ内部聚焦，并有可能导致乂灾 . 

太阳偏离画角的距离微小时，也有可能会导致乂灾。 

A 

要善保な 

不巧巧时请盖上镜头盖，或保存在没有阳光照射处。 

姐光会聚焦，并有可能导致乂灾。 

A 

ル也ち动 

进巧移动时 1 切匆将照相机或镜头安装在兰脚架上。 

摔倒、碰撞时将有 W 能昂致受伤。 

Q 

禁止巧置 

切勿放置モ封闭的车輔中、直射阳光下或其ち异常高温之处。 

否则将对内部零件造成不良影响，并导致火が。 


巧な巧用 
期限 

部件名称 

有毒有害物质或元素 

锅 

( Pb ) 

ま 

( Hg ) 

ち局 

(CdJ 

六价を 
( Cr ( VI )) 

多演お苯 
( PBB ) 

多度二を廢 
( PBDE ) 

曲 

1相れ外壳和髓筒 （ 金属制） 

相机外壳和髓筒 （ 塑料制） 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

2机械元件 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

3化学镜头、棱藉、滤镜玻璃 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

4电子を面装酌元件（包括电子元件） 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

5机械元件，包括螺な.包お螺巧巧垫圏等 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


进口商：尼康映像仪器销售（中国）有限公司 

( 上海市西廊中お268号来福±广场50楼 01-04 室，200001 ) 
ち康客户ま持中と、服务热线: 4008 -201-665 ( 周一至周日 9:00-18:00 ) 
http :// www . nikon . com . cn / 

原产地：日本 
在日本印刷 

出版日期： 2010年10月1日 


刖吕 

謝謝您購買 AF-S DX 變篇 g 克爾 ED17-55mm 172.8 GIF 奎麵。 DX 尼克酶麵的光學 I '生 
肯離過減少映像環的尺碼，使其用於尼康數碼單鏡反光（尼康 DX 型）相機，包括 D2 
系列和 D300 系列時，與づ艇的 35mm S 讀尉班 : ，碟 S 更佳，這 ® 殻 ! 變得更輕小，更便 
樹離。 

• DX 唇克爾鏡頭是專巧設社用於尼康馨碼單擊巧光曜《 (居審 DX 格を）。這些鏡 

頭可 !^:^ 裝在使用膠片的 35mm SLR 中，但由於圖像圈尺寸變小，效果不會理想。 

在使用本鏡頭之前，請詳閱此說明書及您所愛用的相機使用說明書上的安 
を操作事項，並保管於近便之處， 1 ； ( 便將來查閱。 

主要特色 

• 這是一個高性能的內部對焦 （ IF) 鏡頭，採用寧靜波動馬達驅動對焦機構，な英文 " 寧靜 " 
的第一字母 S 為標誌。白動對焦過稍流暢、安靜，幾乎一瞬間就能完成。 

• 用對焦模式開關可方便地選擇白動對焦 (A) 和手動對焦 （ M) 模式。 

• 自動對焦備有手動撒銷功能，可な隨時從自動對焦換到手動對焦。 

• 當此鏡頭裝在有 3D 矩陣測光能力的尼康巧機身上時，還可な進行更精確的曝光控制，因為 
這時鏡頭會將主體距離的倩息傳送到ホ日體身上。 

• 采用兰片消球差透鏡和兰片 E D ( 超低色散）鏡片單元有效地絕除彩色不重合而 
確保圖懷清晰。同時，又利用 9 葉片形成一個近乎圓形的光圈開孔，使焦點前後的景物會形 
成逐漸模糊的影像。 

• 35mm 狀態下的最近聚焦距離為 0.36 米 （ 1.2 英尺）。 

對焦、變焦與景深 

對焦前先轉動變焦環，直お在取景窗框架內獲得滿意的構圖。如果巧機上有景深預覽（定格 ) 
紐或梓，則可在從取景窗觀看時觀察景深。 

ミ主音. 

由於鏡頭的光學特牲，在 0.6 米 （ 2 英尺）或更近處拍攝時，移近目標過程中焦距會略有變動。 
巧此，當相機的對焦模式選擇器設定為非 C (Continuous Servo AF) 時，移近目標後請再 
一次對焦。 

光圈設を 

在す日體機身上設定光圏。 


對焦 


按下表設定相機国 

f 焦模式： 

相機對焦模式 

鏡頭對焦模式 

M/A 

M 

AF ( C / S ) 

自動對焦和手控先決 

手控對焦（有輔助對焦巧能） 

M 

ホ控對焦（有輔助對焦巧能） 


刖頁 

谢谢您购买 AF-SDX 变焦尼克尔 ED17-55mm が 2.8G IF 镜头。 DX 尼克尔镜头的光学性能 
通过减少映像环的尺码，使其用于尼康 DX 格式数码单反照相机，包括 D2 系列和 D3(X ) 系 
列时，与一般的 35mm 镜头相比，效果更佳，を使镜头变得更轻小，更便于携带。 

• DX 尼克尔镜头是专 n 设计用于尼康数码单反照相机（尼康 DX 格式）。这些镜头 
可臥装在使用胶片的 35mmSLR 中，但由于图懷圏た寸变小，效果不会理想。 

主要特色 

• 送是一个高性能的内部对焦（巧）燒头，采用宁静波动马达驱动ヌホ焦机构， K 英文 " 宁静 - 
的第一ぞ母 S 为标志。 自动对焦过滑流畅、を静，几乎一瞬间就能完成。 

• 用对焦模式开关可す便地选择自动对焦 （ A) 巧手动对焦 （ M) 模式。 

• 自动が焦备有手动撤销巧能，可レツ随时从自动が焦撫到手动が焦。 

• 当此鶴头装在有 3D 矩阵测光能力的尼康相机身上が，还可レツ进行更精确的曝光控制，因为 
を时鶴头会将主体距离的信息传送到相机身上。 

• 采用三か消球差透篤巧三片 ED ( 超低色散）燒か单元有效地解除彩色不重合而 
确保閣像滑晰。同时，义利用 9 叶片形成一个近乎圆形的光圈开孔，使焦点前后的景物会形 
成逐渐模糊的影像。 

• 状态 ' ド的最近聚焦距菌为 0.36 米 （ 1.2 英尺）。 

对焦、蛮焦与景深 

对焦前先转动变焦环，直至在取景窗框架巧获得满意的构图。如果相机上有景深预览（定格） 
钮或杆，则可在从取景窗观看が观察景深。 

を章： 

由于镜头的光学特性，在 0.6 米 （ 2 英た）或更近处拍摄时，移近目标过程中焦距会略有变动。 
因此，当相化的ヌホ焦模式选择器设定为非 C (Contmu 日 US Servo AF) 时，移近目标后请再 
一次ヌホ焦。 

光圏设定 

在相机化身上设定光圈。 

对焦 


按下表设定相机对焦模式： 


相化が 焦模式 

镜头对焦模ま 

M/A 

M 

AF { C / S ) 

自动对焦和手控先决 

手控对焦（有辅助对焦功能） 

M 

手控对焦（有辅助对焦功能） 


自动巧焦和手控ネト偿 （ M/A 模式） 

1 将对焦模式开关设定在 M/A ( 图 C ) 。 

2 仍有自动对焦，化可通过操作独立的モお对焦环，来モお补偿对焦，此时，应轻压快 n 释放 
钮或が化上备有的 AF 起始钮 （ AF-ON ) 。 

3 移开手指，然后再轻轻按一次快 n 钮或 AF 起动钮，即可取消手动对焦模式而恢复到自动对焦 
横ま。 

使用自动对焦 I 力能 W 取得良好效果 

参阅诘页的 " 有关使用宽角或超宽角 AF 尼克尔镜头的注意事项"。 


相机及相关产品中有毒有害物质或元素的名称、含量及巧が使用期限说明 


A 警告 

禁止巧卸 

切勿自巧巧卸、修理或改装。 

巧则将会造成触电、发生故障并导致受伤。 

d) 〇 

禁止が碰立即委巧 
修理 

当产品由于跌落而破损使得内部外露时，切勿用手触碰外露部分。 

巧则将会造成触を、或由于破损部分が导致受伤。 

取出照が机电池，并委托经销商或ぶ康授权的维修服务中む进行修理。 

€ 〇 

取出电ホ立即ま巧 
修埋 

当发现产品蛮热、冒烟或发出焦が等异常时，请立刻取出照相机电池。 

巧巧此情况下维续使用，将会导致乂灾或灼伤。 

取出电池が，请小ム、勿被烫伤， 

取出电池，并委托经销商或尼康授权的维修服务中む进巧修理。 

(§) 

禁止接触水 

切勿浸入水中或接触到水 1 或被雨水淋湿。 

否则将会导致起乂或触お。 

S) 

禁止巧用 

切勿在有可能起火、爆炸的场所使用。 

化有巧焼气、汽細等易燃せ气体、粉尘的场所使用产品，将会导致爆炸或火灾。 

Q 

禁止观看 

切勿用镜头或照相化直接观看太阳或强光。 

否则将会导致失明或视觉损伤。 


來手控補償對焦，此時，應輕壓快門釋放 
即可取消手動對焦模式而恢復到自動對 


自動對焦和手控補償 （ M/A 模式） 

1 將對焦模式開關設定在 M/A ( 圖 C ) 。 

2 仍有自動對焦，化可通過操作獨立的手控對焦環 
紐或ホ日機上備有的 AF お始紐 （ AF-ON ) 。 

3 移開手指，然後再輕輕按一次快門紐或 AF 起動紐 
焦模式。 

使用自動對焦巧能が取得良が效果 

參閱談頁的 " 有關使用覚角或超寬角 AF Nikkor 鏡頭的注意事項"。 

从有內置閃光燈的相機巧攝閃光照片 

冈為從巧光燈發出的光線可能會被鏡頭筒遮住，所な使用下列相機時，請在巧攝閃光照片之前 
先檢查焦距和巧攝距離，な避免產生覃影。 


相機 

適用焦點距離/攝影距離 

D 700 

• ： 20mm/0.6m な上 • 24mm な上/無限制 

D 300 系列、 D200 、 D100 、 D 7000 

义 h • 28mm なよ/無限制 

D90 ' D80' 05000 、 D31 日 0 、 
D3000 、 D60 、 D40 系列 

• 28mm/ 1 上 • 35mm/ 1 上 

• 45mml^ h/ 無限制 

D70 系列、 D50 

• 20/ 24mm/ (上 • 28mm/1.5m な上 

• 35mm/0.7m な _ h • 45mm な _ h/ 無限制 


使用卡口式鏡頭遮光罩 HB-31 

ま裝鏡頭遮光罩（圖 A ) 

將鏡顕罩上的鏡頭遮光罩接頭標誌對準鏡頭上的鏡頭遮光覃安裝標誌，然後逆時針旋轉 
鏡頭遮光罩（從相機一側看時），直至聽到卡嘻聲轉不動為止。 

♦確認鏡頭遮光罩安裝標誌對準鏡頭遮光罩設定標誌（一〇)。 

♦ 若未正確安裝鏡頸遮光罩，會產生量映。 

♦ 為了便於裝卸鏡頭遮光罩，應抓住其底座而不是外綠。 

• 存放鏡頭遮光罩時，要お方向裝在す日機上。 

巧除鏡頭遮光罩（圖 B ) 

麵到獅晃歐錯鎖定湾腿，腳掛讓獅 m 罩（鄕臟 H 1 看時），淵鑛類飄鞍隅。 

鏡頭的維護保養 

• 小む不要弄麟或弄壞 CPU ( 中央處理器）接點。 

• 如果鏡頭安裝橡皮塾圈損壞時，請務必讓附近的居康指定經銷商或服務中ム、修理。 

真表面。如想清除鏡頭上的污垢時，請用柔軟乾淨的棉布或鏡頭清潔紙な 
射式。在擦拭鏡頭時，譜繞著圓圈自中ん向周圍擦拭，注意す要在鏡片 
置外部的部件。 

享液去清潔鏡頭，冈有可能損傷鏡頭，或造成火災，或損害健康。 
可な使用 NC 濃光鏡。鏡頭的遮光罩也有助於保護鏡頭的前鏡片。 

• 當お鏡頭保存在鏡盒中時，請蓋が前蓋和後蓋。 

• 當鏡頭準備長時間不用時，一定要保存在涼爽乾燥的地方な防生徽。而且，不可放在陽光直 
接照射或放有化學藥品棒腦或衛生丸等的地方。 

• 注意不要體水於鏡頭上或落到水中，因為將會生鋪而發生故障。 

• 鏡頭的一部分部件採巧了強化塑料，不要把鏡頭放置在高溫的地方，な免損壞。 

標準配件 

• 77mm 按扣式前鏡蓋 LC-77 
•柔性鏡頭袋 CL-1120 


依巧吹風刷清掃綺頗お由 
點酒精或鏡頭清潔液擦担 
上留下痕跡或碰撞外部白 ‘ 
切勿使巧稀釋劑或苯溶 3 
為丫保護前鑛頭因子，で 


> 後鏡蓋^卡 口 式鏡頭遮光罩 HB-31 


選購配件 

• 77 塞米旋入式續色鏡 

不兼容的配件 

♦ 望遠倍率鏡（所有型號） • 自動環 BR-4 及各式自動延伸環 PK ， K 環，和風箱式對焦附件 t 
其他附件也有不宜用於本鏡頭的。具體細節請參閱您的附件的使用說明書。 

規格 

鏡頭お式： G 帶 AF-S DX 變焦居克離鏡頭巧裝有 CPU 中央處理器和盾康卡口座。 

〔是專爲與尼康數碼單鏡反光相機（お康 DX 格式）一起使巧時的。〕 


距圈造ち度息焦焦 
光構刻信 
大頭距離 
焦最鏡畫焦距變對 


式 距圏造角度息焦焦 
お光构刻信 
头大头距离 
镜焦最镜画焦距变巧 










































































































































































































